Campo Harmônico Menor Natural 
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Campo Harmônico Menor Harmônico 
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Campo Harmônico Menor Melódico Ascendente 
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Campo Harmônico Menor Melódico Descentente (igual ao Natural) 


Pd dd dd de d d d da A da a 


Im7b5 | Mma vima | vir? 


